Drucksache Nr. 4 


Deutscher Bundestag 
I. Wahlperiode 
1949 


Antrag 

der Fraktion der SPD 


betr. Vorläufigen Sitz der leitenden Bundesorgane. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der vorläufige Sitz der leitenden Bundesorgane Ist Frankfurt 
Main. 

Der Bundestag versammelt sich alsbald in Frankfurt am Main. 


am 


Bonn, den 7. September 1949 


Ollenhauer und Genossen 



